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YEŞİLIRMAK 3 KÖPRÜSÜNÜN KAZADA YIKILAN 
KORKULUKLARI YAPILDI 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 25 Mayıs 2009 wn 
19 Mayıs 2009 günü meydana gelen kazada 


Yeşilırmak 3 köprüsünün yıkılan korkulukları yapıldı. 


Karayolları ekipleri tarafından 23 Mayıs 2009 Cumartesi günü korkulukların yapım 
çalışmalarında araçların geçişleri kontrollü bir şekilde sağlandı. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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